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PALETTE   DES   ÉMAUX    DE   FONTE  (SUITE) 

EMAIL  N"  17  EMAIL  N°  20  EMAIL  N"  21  EMAIL  N°  22 

Bleu  Vert  Moyen  Cuir  Pâle  Cuir  Moyen  Cuir  Foncé 


EMAIL  N°  23 

Bleu  de  Vases 


EMAIL  N»  24 

Bleu  Foncé 


EMAIL-  N°  25 
Vert   de  Vases 


r 


EMAIL  N°  26 
Vert  Foncé 


DECOR  N"  I 

Rouife   Brun 


DECOR  N"  4 

Vert  Foncé 


ÉMAIL  N"  30 
Blanc 


DECOR  N"  2 

Noir 


DECOR  N"  3 

Bleu  Foncé 


DECOR  N"  5 
Gris 


EMAUX  pour 


DECOR  N"  4 
Vert  Clair 


el  Appareils  hygiéniques 


ÉMAIL  N"  31 
Gris 


ÉMAIL  N"  32 

Rose 


"\ 


■ 

MB^Sht-^  ^^ 

DECOR  N"  6 

Rouge 

-  w& 

ï 

ÉMAIL  N'1  33 
Bleu  Moyen 

EMAIL  N°  34 

Bleu  Foncé 


ÉMAIL  N"  35 
Vert 


ÉMAIL  A 

Noir  ordinaire 


PALETTE  DES  ÉMAUX  DE  FONTE 

ÉMAIL  B  ÉMAIL  C  EMAIL  D 

Blanc   pour  Meubles  Blanc  pour  Eviers         Ivoire  pour  Meubles 


EMAIL  N°  I 
Rose  Pâle 


EMAIL  N"  2 
Rose  Moyen 


EMAIL  N°  3 
Rose  Foncé 


EMAIL  Na4 
Bleu  pâle 


■\    f 


y  v 


EMAIL  N°  5 
Bleu  Riche 


EMAIL  N"  6 
Bleu  Moyen 


EMAIL  N"  7 

Lilas  Pâle 


EMAIL  N°  8 

Lilas  Moyen 


y  ^ 


EMAIL  N°  9 

Lilas   Foncé 


EMAIL  N"  10 
Gris  Verdâtre 


EMAIL  N    II 
Gris  Perle 


EMAIL  N"  12 

Jaune  Foncé 


EMAIL  Nu  13 
Vert  Pâle 


EMAIL  N"  14 
Vert  Riche 


J    V. 


EMAIL  N"  15 
Chocolat 


EMAIL  N"  16 
Rouge  Brique 


EMAIL  N"  18 
Granité  Bleu 


EMAIL  N"  19 

Granité  Vert 


CARREAUX  N"  1  a  6 

Pour  Cheminée  N°  73 


CARREAU  N°  1 


CARREAU  N°  4 

PANNEAUX  DE   CÔTÉ 
DU   HAUT.    —   2  PIÈCES 


■■'•■- 

-■'  T 

i 
■ 

Ë§§l^«s 

j 

• 

ft^P&li.'. 

o! 

L 

rtS 

_."3»*       j!' 

* 

100 


CARREAU  N°  2 

Pour  la  porte  de  four.  —  1  pièce  par  cheminée. 


IS13IR 

WÊÊËÊÊk 

yCw         )M^^3P^\ 

-.* 


CARREAU  N°  5 

PANNEAU  DE  CÔTÉ  DU  BAS 
ET  PORTE  DE  FOYER 


^ ,. 220_ 


CARREAU  N°  3 

Pour  la  porte  d'avant  du  foyer.  —  1  pièce. 


CARREAU  N°  6 

PANNEAU   DU  CENDRIER   2   PIÈCES 


Ces  Carreaux  se  font  aussi  en  vert  (voir  page  2). 
—  —  en  violet  (voir  page  3) . 


PARIS.  —     IMP.   CHARLES    VLRNEAl).    lit.    RUE   OBERKAMPF 


—  2    - 

CARREAUX  N"  7  a  12 

Pour  la  Cheminée  N<>  74 


CARREAU  N°  7 

Pour  la  tête.    —  1  pièce  par  cheminée. 


„_jMB 

CARREAU  N°  8 

Pour  la  porte  de  four.   —   1  pièce. 


CARREAU  N»  10 


-- » 

PANNEAUX  DE  CÔTÉ 
DU    HAUT.    —    2    PIÈCES 

i 

i  i 

i 
i 

1 
1 

1  in! 
1  P^i 

w- 

-_HQ. j 

Pour 


CARREAU  N°  9 

la  porte  d'avant  du  foyer.  —  1  pièce. 


CARREAU  N°  11 

PANNEAU  DE  CÔTÉ  DU  BAS 
ET  PORTE  DE  FOYER 


j 

à 

...IIO.    _ 

, 

CARREAU  N°  12 

PANNEAU  DU  CENDRIER 
2   PIÈCES 

i 

!  L 

»2 

Ces  Carreaux  se  font  aussi  en  jaune  (voir  page  1). 
—  —  en  violet    (voir  page  3). 


PARIS.   —     (MP.    CHARLES    v'£R*E*U,    lH.    RUE    OBERtAMPF. 


-  3 


CARREAUX  N" 1 3  a  1 8 

Pour  la  Cheminée  N°  75 


CARREAU  N»  13 

Pour  la  tête.  —  1  pièce  par  cheminée. 


CARREAU  N°  16 

PANNEAUX    DE   CÔTÉ 
DU    HAUT.    —    2    PIÈCES. 


CARREAU  N    14 

Pour  la  porte  de  four.  —  1  pièce. 


CARREAU  N»  17 

PANNEAU  DE  CÔTÉ  DU  BAS 
ET  PORTE  DE  FOYER 


CARREAU  N"  15 

Pour  la  porte  d'avant  du  foyer.  —  1  pièce. 


CARREAU  N°  18 

PANNEAUX  DU  CENDRIER 
2    PIÈCES 


Ces  Panneaux  se  font  aussi  en  jaune  (voir  page  1). 
—  —  en  vert  (voir  page  2). 


PARIS.    —     IMP.    CHARLES    VERNE*U.    114.    BLE    OBERKAMPF. 


—  4  - 


CARREAUX  N' 19  a  21 

Pour  Calorifères  hygiéniques  à  combustion  complète 

Nos  6,  7  et  8 


CARREAU  N°  19 


)rifère  n°  6.  —  9  pièces. 


.. 

■ 

Ip 

; 



1 

101. 


CARREAU  N°  20,  calorifère  n°  7.  —  9  pièces. 


L HL , 

CARREAU  N"  21,  calorifère  n"  8.  —  9  pièces. 


Ces  carreaux  se  font  aussi  en  jaune  [voir  page  1). 
—  —  en  violet  (voir  page  3). 


PARIS.  —     IMP.    CHARLES    VERNEAU,    114.    RUE    OBERtAMPF. 


—  5  — 


CARREAUX  N"  22  a  24 

Pour  Calorifères  hygiéniques  à  combustion  complète 

Nos  6,  7  et  8. 


CARREAU  N"  22  pour  calorifère  n°  6.  —  9  pièces  par  calorifère. 


C-i 


CARREAU  N°  23,  calorifère  n°  7;  —  9  pièces  par  calorifère. 


CARREAU  N°  24,  calorifère  n°  8.  —  9  pièces  par  calorifère. 


126 


----> 


PARIS.   —     1MP.   CHARLES    VERNEAU,   111,    RUE   OBERKAMPF. 


6  — 


CARREAUX  N°"  25  a  28 

Pour  Calorifère  hygiénique  à  combustion  complète  No  9. 


CARREAU  N"  25.  —  7  pièces  par  calorn 


CARREAU  N"  28 

POUR    LE    DESSOUS    DE   LA    BUSE 
1    PIÈCE    PAR    CALORIFÈRE 


CARREAU  N°  26.  —  8  piétés  par  calorr' 


117 
CARREAU  N"  27.  —  8  pièces  par  calor" 


117 


Paris.  —    imp    crarles  verneau,  11*,  bue  oberjumpf. 


CARREAUX  N"  29  et  30 

Pour  Calorifère  hygiénique  à  combustion  complète  N°  10' 


CARREAU  N'  29 

15    PIÈCES     PAU     CALORIFÈRE 


L  120 


CARREAU  N°  30 

POUR    LE    DESSOUS    DE    LA    BUSE 
1   PIÈCE  PAR  CALORIFÈRE 


Ces  carreaux  se  font  aussi  en  vert  {voir  page  2). 

—  —  en  violet  (voir  page  3). 


PARIS     --     IMP.    CHARLES    VERSEAU,    IU-    RUE    OBERtA.MPF 


8 


CARREAUX  N"  31  a  37 

Pour  Calorifères  hygiéniques  à  combustion  complète 

Nos  40,  41  et  42. 


CARREAU  N°  31  CARREAU  N°  32 

Pour  l'intérieur  des 
panneaux. 


CARREAU  N°  33  CARREAU  N°  34 

Pour  la  bordure  des 
panneaux. 


CARREAU  N°  35 

PETIT 


CARREAU  N°  37 


CARREAU  N°  36 


GRAND 


PETIT 

4 


formant  les  coins, 


CHARLES    .I-RN'H".    Ili,    T!L   OBI.SK 


Pour  Calorifère  hygiénique  à  combustion  complète  N<>  43 


CARREAU  NJ  31  CARREAU  N°  38 

Pour  l'intérieur  des 
panneaux. 


w 


y-'        •* 


CARREAU  N°  34 

POUR    LA    BORDURE 


CARREAU  N*  37 


POUR    LES    COINS 


NOMBRE  DE  PIECES   PAR  CALORIFERE 


NUMÉROS 

DES 

CALORIFÈRES 

NUMÉROS  DES  CARREAUX 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

8 

8 

26 

» 

37 

38 

40 
41 
42 
43 

27 
45 
70 
40 

29 

49 

66 

» 

24 

28 

40 

» 

25 
32 
24 
51 

20 

26 

18 

» 

7 

4 

10 

18 

» 

» 

70 

hLEs    VtRNE*V,    114.    R'.-F    OHERKAVPf 


-  10  — 


CARREAUX  NT  39  a  43 

Pour  Calorifères  hygiéniques  à  combustion  complète 
N0'  58,  61,  76  et  79. 


CARREAU  N°  39 

PANNEAUX    DE    CÔTÉ 


CARREAU  N°  40 

PANNEAUX   CÔTÉS    ET   DERRIÈRE 


CARREAU  N    41 

PANNEAUX    DERRIÈRE    ET    CÔTÉS 


CARREAU  NJ  42 

DESSOUS    DE    LA    OUSE 


i 

'  Ira 

£t^ 

fi 

y; 

JB 

K^i 

n 

F^wË  il 

SPv^i  iti45i£ 

Kl^S&™ 

15; 


CARREAU  N"  43 

PANNEAU    DEVANT 


NUMÉROS 

Numéros 

des  Carreaux 

CALORIFERES 

39 

40 

41 

42 

43 

58 

3 

4 

4 

1 

» 

61 

3 

3 

3 

» 

» 

78 

2 

3 

3 

1 

1 

79 

2 

2 

2 

» 

1 

153 


Ces  carreaux  se  font  aussi  en  vert  [voir  page  18). 
—  —     en  rouge  brun  {voir  page  25). 


PARIS.   —     I.MP.   CHARLES    VPRNt.AU,    114,    RUE    OatRKAMPF. 
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CARREAUX  N"  44  a  48 

Pour  Calorifères  hygiéniques  à  combustion  complète 
Nos  58,  61,  76  et  79. 


CARREAU  N°  44 

PANNEAUX  DE   CÔTÉ 


CARREAU  N°  45 

PANNtAUX    CÔTÉS  ET  DERRIÈRE 


CARREAU  N°  46 

PANNEAUX    CÔTES   KT  DERRIÈRE 


00, 


CARREAU  N"  47 

DESSOUS    DE    LA    BUSE 


CARREAU  N"  48 

PANNEAU    DEVANT 


—f-  * 


153 


NUMÉROS 

DES 

CALORIFÈRES 

Numéros  des  Carreaux 

44 

45 

46 

47 

48 

58 
61 
76 
79 

3 
3 
2 
2 

4 
3 
3 
2 

4 
3 
3 
2 

1 

» 
1 
» 

» 
» 
1 
1 

153 


Ces  carreaux  se  font  aussi  fond  vert  avec  dessin 
relief  blanc  (voir  page  19). 


PARIS.  —    IMP    CHABLES    VERNEAU,    Ht.    RLE  09ERKAMPF 


12 


CARREAUX  N"  49  a  52 

Pour  Calorifères  hygiéniques  à  combustion  complète 
N08  58,  61,  76  et  79. 


CARREAU  N"  49 

PANNEAUX  DE  CÔTÉS  FT  DEVANT 


CARREAU  N°  52 

DESSOUS    DE    BUSE 


CARREAU  N°  50 

PANNEAUX  DE  CÔTÉS  ET  DERRIÈRE 


CARREAU  N°  51 

POUR     LES     4     PANNEAUX 


NUMÉROS 
OES 

Numéros  des  Carreaux 

CALORIFÈRES 

49 

50 

51 

52 

58 

3 

8 

4 

1 

61 

3 

6 

3 

» 

76 

3 

6 

4 

1 

79 

3 

4 

3 

» 

PARIS.   —    IMP     CHARLES    VEBN6AD,    II*,    RLE   OBERKAMP» 


—  13  — 


CARREAUX  N"  53  a  55 

Pour  Calorifères  hygiéniques  à  combustion  complète 
N08  58,  61,  76  et  79. 

CARREAU  N°  53 

DESSOUS  DE  LA   BUSE 


155  j 

CARREAU  N°  54 

PANNEAUX  CÔTÉS  ET    DERRIÈRE 


TV 

X 

T-y  jijl     y   ■ 

X 

X 

(w/v)) 

X 

X 

.\^V+Jy/. 

X 

X 

X 

•-o^>*-< 

X 
X 

X 

(C/^V*// 

X 

X 

n5S$ 

X 

155 

: > 

CARREAU  N°  55 


POUR  LES  4  PANNEAUX 

X 
X 
X 
X 

;-£ÉS-; 

X 
X 
X 

x 

Ix 

:x:*:*:x:x:x 

153 


> 


NUMÉROS 

DES 

CALORIFÈRES 

Numéros  des  Carreaux 

53 

54 

55 

58 
61 
76 
79 

1 
» 
1 
» 

8 
6 
6 
i 

7 
6 
7 
6 

PARIS.  —  !MP.  CHARLES  YERNEAU,  114,  RLE  OBtRKAMPF 
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CARREAUX  N "  56  a  59 

Pour  Calorifères  hygiéniques  à  combustion  complète 
Nos  58,  61,  76  et  79. 


CARREAU  N°  56 

PANNEAUX    DE    CÔTÉS    ET   DEVANT 


CARREAU  N°  59 

DESSOUS    DE    BUSE 


—153 


CARREAU  N°  57 

PANNEAUX  DE  CÔTÉS  ET  DERRIÈRE 

1 


CARREAU  N*  58 


1 

30UR   LES  4  PANNEAUX 

'fr 
'© 
'r 
jnr 

!PÇ 

ipf 

1(5 

'V 

NUMÉROS 

DES 

CALORIFÈRES 

Numéros  des  Carreaux 

56 

57 

58 

59 

58 

3 

8 

4 

1 

61 

3 

6 

3 

» 

76 

3 

6 

4 

1 

79 

3 

4 

3 

0 

153 


PARIS.  —    IMP.  CHARLES    VLRtVEAU,    1 U,    RUE  OBF.RKAMPr 


15  — 


CARREAUX  N°'  60  a  62 

Pour  Calorifères  hygiéniques  à  combustion  complète 
N')s  58,  61,  76  et  79. 


CARREAU  N°  60 

PANNEAUX    DE    CÔTÉS   ET    DEVANT 


CARREAU  N'  61 

POUR  LES  4  PANNEAUX 


CARREAU  N°  62 

DESSOUS  DE  LA  BUSE 


1        ' 


NUMÉROS 

OES 

CALORIFÈRES 

Numéros  des  Carreaux 

60 

61 

62 

58 
61 
76 
79 

3 
3 
3 
3 

12 

9 

10 

7 

1 
» 
1 
» 

CHARLES    VERNEAU,    114,    RLE    ORFRKAMPF 


—  16 


CARREAUX  N" 63  a  68 

Pour  Calorifères  hygiéniques  à.  combustion  complète 
Nos  58,  61.  76  et  79. 


CARREAU  N°  63 

POUR  LE  HAUT  DES  PANNEAUX 
DE  CÔTÉS 


CARREAU  N°  64 


Pour  les  4 
panneaux  de 

côtés  devant 
et  derrière. 


CARREAU  N  67 


DESSOUS 

DE    BUSE 

■S) 

>lv\ 

ai 

ifZ 

feA 

153 

CARREAU  N°  68 

POUR  LE  HAUT  DU  PANNEAU 
DE  DEVANT 


lo: 

GO  ' 
CD  i 

>L 

h\ 

_* 

1S3 


CARRE/ 

LU  N°  65 

\ 

Pour    les 
panneauxde 

VTv'  /m 

w3' 

LO 
LO 

côtes     et    de 

il   /A  ) 

derrière. 

155 
CARREAU  N°  66 


Pour    le 

bas  des  pan- 
neaux, côtés 
et  derrière. 


NUMÉROS 

Numéros  des  Carreaux 

CALORIFÈRES 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

58 

3 

4 

4 

4 

1 

» 

61 

3 

3 

3 

3 

» 

» 

76 

o 

4 

3 

3 

1 

1 

79 

2 

3 

2 

2 

» 

1 

PAR. S.   —     IMP     CHARLES    VERNEAU.    114.    RUE    ORERKAMPF 
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CARREAUX  N°'  69  a  7 1 

Pour  Calorifères  hygiéniques  à  combustion  complète 
N"  58,  61,  76  et  79. 


CARREAU  N°  69 

DESSOUS  DE   BUSE 


CARREAU  N°  70 

POUR  LES  4  PANNEAUX 


CARREAU  N°  71 

POUR    LE    HAUT    DES    PANNEAUX 
DE  CÔTE  ET  DE   DEVANT 


NUMÉROS 

DES 

CALORIFÈRES 

Numéros  des  Carreaux 

69 

70 

71 

58 
61 
76 

79 

1 

» 
1 

» 

12 

9 

10 

7 

3 
3 
3 
3 

PARIS.   —     1MP.   CHARLES    VERNEAU,    114,    RI.'E    OHERKAMPt 
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CARREAUX  N" 72  a  74 

Pour  Calorifères  hygiéniques  à  combustion  complète 
Nos  59,  60,  62,  63,  77,  78,  80  et  81 


CARREAU  N°  72 

HAUT  DES  PANNEAUX  DE  CÔTÉS 
ET  DE  DEVANT 


Milieu  des 
panneaux  de 
côtés  et  de 
derrière. 


153 


CARREAU  N>  41 


fi  a  s    des 
panneaux  de 

côtés    et    de 
derrière. 


CARREAU  N»  73 


DESSOUS  DE   LA   DUSE 


155 


CARREAU  N  74 

BAS    DU    PANNEAU    DE    DEVANT 


m 

*r  f's 

H 

'; 

|, 

&^SiNl<5 

&&& 

1 

!: 

SI 

jLk^^^^î^ï 

: 

w 

gjBfilgC^d^i 

t->::.s  ■".-•-  - 

SS^lfS? 

NUMÉROS 

DES 

CALORIFÈRES 

Numéros  des  Carreaux 

72 

3 

73 

1 

74  J  40 

41 

4 

39 

» 

59 

» 

4 

60 

3 

» 

» 

4 

4 

1 

62 

3 

» 

» 

3 

3 

» 

63 

3 

» 

» 

3 

3 

» 

77 

3 

1 

3 

3 

» 

78 

3 

» 

1 

3 

3 

1 

80 

3 

» 

1 

2 

2 

» 

81 

3 

» 

1 

2 

2 

» 

Ces  panneaux  se  font  aussi  en  jaune  [voir  page  10). 
—  —       rouge  brun  (voir  page  25) 


153 


(•ARIS.   —        4P.    CHARLES    IEKNEVj,    114.    RUE    OBERKtMPF 
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CARREAUX  N" 75  a  77 

Pour  Calorifères  hygiéniques  à  combustion  complète 
N0'  59,  60,  62,  63,  77,  78,  80  et  81. 


CARREAU  N°  75 

HAUT    DES    PANNEAUX    DE    CÔTÉS 
ET    DE    DEVANT 


153 

CARREAU  N"  45 


Milieu  des 
panneaux  de 

côtés    et    de  j 
derrière. 


CARREAU  N°  46 


Bas  des 
panneaux  de 
côtés  et  de 
derrière. 


CARREAU  N°  76 

DESSOUS  DE  LA  BUSE 


153 


CARREAU  N°  77 

BAS    DU    PANNEAU    DE    DEVANT 

HSaPMH 


NUMÉROS 
DES 

Numéros  des  Carreaux 

CALORIFÈRES 

75 

3 

70 

77 

45 

40  !  44 

59 

1 

» 

4 

4 

» 

00 

3 

» 

» 

4 

4 

1 

02 

3 

» 

» 

3 

3 

» 

03 

3 

» 

» 

3 

3 

<> 

77 

3 

1 

1 

3 

3 

» 

78 

3 

» 

1 

3 

3 

1 

80 

3 

» 

1 

2 

2 

» 

81 

3 

» 

1 

2 

2 

» 

153 


Ces  carreaux  se  font  aussi  fond  bleu  avec  dessin 
relief  blanc  {voir  page  11). 


PARIS.  —     1MP.   CHARLES    VERNEAU,    1 14.    RL'E   OIlERKAMPF 
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CARREAUX  INT  78  a  80 

Pour  Calorifères  hygiéniques  à   combustion   complète 
Nos  59,  60,  62,  63,  77,  78,  80  et  81 


CARREAU  N°  78 

HAUT    DES    PANNEAUX    DE    CÔTÉS 
ET    DE    DEVANT 


CARREAU  N»  80 

DESSOUS  DE  LÀ.  BUSE 


153 


CARREAU  N°  50 

PANNEAUX  DE  COTÉS  ET  DERRIÈRE 


CARREAU  N°  79 

BAS   DES  4  PANNEAUX 


NUMÉROS 

DES 

CALORIFÈRES 

Numéros  des  Carreaux 

78 

50 

79 

4 

80 

1 

49 

» 

51 

59 

3 

8 

» 

60 

3 

8 

3 

» 

1 

1 

62 

3 

6 

3 

» 

» 

» 

63 

3 

6 

3 

» 

» 

» 

77 

3 

6 

4 

1 

» 

» 

78 

3 

6 

3 

» 

1 

1 

80 

3 

4 

3 

» 

» 

» 

81 

3 

4 

3 

» 

» 

» 
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CARREAUX  N  "  81  a  82 

Pour  Calorifères  hygiéniques  à  combustion  complète 
N08  59,  60,  62,  63,  77,  78,  80  et  81. 


CARREAU  N°  81.  —  Dessous  de  la  buse. 


CARREAU  N°  54.  —  Panneaux  de  côtés  et  derrière. 


CARREAU  N°  82 


Haut  et  bas  des  4  panneaux. 

■ 


x:x.x:x:x:x:x 


i 

V 

55 

j 

NUMÉROS 

Numéros  des  Carreaux 

DES 

CALORIFÈRES 

81 

54 

82 

55 

» 

59 

1 

8 

7 

60 

» 

8 

6 

2 

62 

» 

6 

6 

» 

63 

» 

6 

6 

» 

77 

1 

6 

7 

» 

78 

» 

6 

6 

2 

80 

» 

4 

6 

» 

81 

» 

4 

6 

» 
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CARREAUX  N"  83  a  85 

Pour  Calorifères  hygiéniques  à  combustion  complète 
Nos  59,  60,  62,  63,  77,  78,  80  et  81 


CARREAU  N   83 

HAUT   DES    PANNEAUX    DE    CÔTÉS 
ET    DE    DEVANT 


CARREAU  N"  85 

DESSOUS   DE  LA  BUSE 


CARREAU  N°  57 

PANNEAUX  DE  CÔTÉS   ET  DERRIÈRE 


CARREAU  N°  84 

BAS   DES  4  PANNEAUX 


NUMÉROS 

Numéros  des  Carreaux 

DIS 
CALORIFÈRES 

83 

57 

8 

84 

85 

56 

58 

59 

3 

4 

1 

» 

» 

60 

3 

8 

3 

» 

1 

1 

62 

3 

6 

3 

» 

» 

» 

63 

3 

6 

3 

» 

» 

» 

77 

3 

6 

4 

1 

» 

» 

78 

3 

6 

3 

» 

1 

1 

80 

3 

4 

3 

» 

» 

» 

81 

3 

'   4 

3 

» 

» 

» 

153 
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CARREAUX  N" 86  a  87 

Pour  Calorifères  hygiéniques  à  combustion  complète 
Nos  59,  60,  62,  63,  77,  78,  80  et  81. 


CARREAU  N°  86 

DESSOUS  DE  LA  BUSE 


CARREAU  N°  87 

DESSOUS   DE  LA  BUSE 


149 


153 


CARREAU  N    61 

POUR  LES  4  PANNEAUX 


<Mr(M  \ 

T^jà' .)  /~\^\~~  v 

J^^Wh     /CPV  1 

^Ê^ÛSUr*? 

fr      ^*?J2Mj       sS-^Sj/     v 

149 

CARREAU  N°  70 

POUR  LES  4  PANNEAUX 


153 


NUMÉROS 

DES 

CALORIFÈRES 

Numéros  des  Carreaux 

86 

61 

60 

87 

70 

71 

59 
60 
62 
63 

77 
78 
80 
81 

1 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
» 

15 
15 
12 
12 
13 
13 
10 
10 

» 
1 

» 

» 

» 

1 

» 

» 

1 
» 
» 
» 
1 
» 

» 

15 
15 
12 
12 
13 
13 
10 
10 

» 
1 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
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CARREAUX  N" 88  a  90 

Pour  Calorifères  hygiéniques  à  combustion  complète 
N°s  59,  60,  62,  63,  77,  78,  80  et  81. 


Haut    des 

panne  aux  de 
côtés  et  de 
devant. 


Pour  les  4 
panneaux 


CARREAU  N"  88 


CARREAU  N"  64 


CARREAU  N-  90 


%,         M* 

(^^r~—-^$K> 

1     fi 

//<*+. 

153 


Dessous  de 
buse. 


CARREAU  N"  65 


Pour  les 
panneauxde 
côtés  et  de 
derrière. 


Bas  des 
panneauxde 
côtés  et  de 
derrière. 


CARREAU  N°  89 


NUMÉROS 

DES 

CALORIFÈRES 

Numéros 

des  Carreaux 

88 

3 

64 

4 

65 

4 

89 

4 

90 

1 

63 

» 

66 

» 

59 

60 

3 

4 

4 

3 

» 

1 

1 

62 

3 

3 

3 

3 

» 

» 

» 

63 

3 

3 

3 

3 

» 

» 

» 

77 

3 

4 

3 

3 

1 

» 

» 

78 

3 

4 

3 

» 

1 

1 

80 

3 

3 

2 

2 

» 

V 

» 

81 

3 

3 

2 

2 

» 

.  » 

» 

155 
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CARREAUX  l\T  91  a  95 

Cheminée  genre  faïence,  N°  95. 


CARREAU  N°  91 

POUR  LA  FAÇADE  ET  LE  DERRIÈRE 

8  pièces. 


CARREAU  N»  92 

CÔTÉ  GAUCHE  ET  HAUT  DU  CÔTÉ  DROIT 

4  pièces. 


CARREAU  Nu  94 

BAS  DE  LA  FAÇADE.  —  2  pièces. 


CARREAU  N°  95 

HAUT  DU  DERRIÈRE.  —  2  pièces. 


CARREAU  N°  93 

BAS    DU  CÔTÉ  DROIT.    —    1  pi^Ce 
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CARREAUX  IM°"  96  a  1 00 

Cheminée  genre  faïence,  N°  96. 


CARREAU  N°  96 

POUR  LA  FAÇADE  ET  LE  DERRIÈRE 

8  pièces. 


CARREAU  N°  97 

CÔTÉ  GAUCHE  ET  HAUT  DU  CÔTÉ  DROIT 

4  pièces. 


CARREAU  N°  99 

BAS  DE  LA   FAÇADE.  —  2  pièces. 


CARREAU  N°  100 

HAUT  DU  DERRIÈRE.  —  2  pièces. 


230 


CARREAU  N»  98 

bas  du  côté  droit.  —  1  pièce 


230 
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CARREAUX  N"  101  a  105 

Cheminée  genre  faïence,  N°  97. 


CARREAU  N»  101 

POUR  LA  FAÇADE  ET  LE  DERRIÈRE 

8  pièces. 


CARREAU  N°  104 

BAS  DE  LA   FAÇADE.  —  2  pièces. 


♦ 


CARREAU  N    102 

CÔTÉ  GAUCHE  ET  HAUT  DU  CÔTÉ  DROIT 

4  pièces. 


CARREAU  N°  105 

HAUT  DU  DERRIÈRE.  —   2  pièces. 

■■■■iHUnHHi 


CARREAU  N°  103 

bas  du  côté  hroit.  —  1  pièce 
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